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Llengua de Signes Gatalana 


Die Llengua de Signes Catalana (sinngemäß deutsch Katalanische 
Gebärdensprache ) ist eine katalanische Gebärdensprache. Henri 
Wittmann vermutet, dass sie zur Familie der französischen 
Gebärdensprachen gehört. 

Die Llengua de Signes Catalana wird von 25.000 Sprechern, 
darunter 12.000 gehörlosen Menschen beherrscht.^ 

Siehe auch 

■ Liste der Gebärdensprachen 

Weblink 

■ LSC (http://lsc.wikisign. 0 rg/wiki/Wikisign:P 0 rtada) aufwikisign.org, abgerufen am 7. April 2013 

Einzelnachweise 



Mediendatei abspielen 


Das Wort Gebärdensprache in der 
Llengua de Signes Catalana 


1. Gemma Barberä Altimira: The meaning of space in Catalan Sign Language (LSC). Hrsg.: 
Departament de Traducciö i Ciencies del Llenguatge der Universität Pompeu Fabra. S. 5 
(tdx.cat (http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/81074/tgba.pdf) [PDF]). 


Abgerufen von „https://de.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Llengua_de_Signes_Catalana&oldid=169874215“ 


Diese Seite wurde zuletzt am 10. Oktober 2017 um 20:01 Uhr bearbeitet. 

Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; Informationen zu den Urhebern 
und zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können im Regelfall durch Anklicken 
dieser abgerufen werden. Möglicherweise unterliegen die Inhalte jeweils zusätzlichen Bedingungen. Durch die 
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden. 
Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc. 
























